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fha Central Hospital states that patient FARIS FARHAN 
AID ALSHAMMARI Holder of ID Number 1114291147 has 
ən given a sick leave for 1 of days from 2021-04-11 to 2021- 
11. 


Patient’s Information 
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fñedical Record Number: 1114291147 
lational ID Number : 1114291147 

ull Name : FARIS FARHAN OWAID ALSHAMMARI 
ick Leave Date : 2021-05-02 

‚ender :Male 

\ate of Birth : 2001-12-15 

lationality : Saudi Arabia 

:mployer : ALJIUF TECHNICAL COLLOGE 
\ccupation : STUDENT 

isit Date : 2021-04-11 

\ischarge Date : 2021-04-11 


'evisit Date : 


Recommendation 

ick Leave for 1 days 
rom : 2021-04-11 
'o : 2021-04-11 
onsultation Date : 

Attending Physician Information 
lame : RAMKUMAR THOTA VASUDEVA RAO 
'osition : Registrar 

Alternate Physician Information 
lame : 


'osition : 
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